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Dr med. STANISLAW 


OGDALSK! 


DYREKTOR SZPITALA MIEJSKIEGO IM. G. NARUTOWICZA W KRAKOWIE 
NAJUKOCHANSZY MAZ 


przezywszy lat 76, po krötkiej a ciezkiej chorobie, opatrzony Św. Sakramentami, 


zasnął w Panu dnia 31 marca 1968 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu Rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku 
nastąpi we Środę dnia 3 kwietnia br. o godzinie 15.15, o czym zawiadamiają pogrążeni- w głębo- 


kim smutku i żalu: 


ŻONA I RODZINA. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie we Środę dnia 3 kwietnia br. o godzinie 8 rano w kościele paraf. św. Floriana 


w Krakowie. 


MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 
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